Technische fiche 1/1 
1/1 Fiche technique 


Toebehoren 
TD20A 
Accessories 


Trildemper 
TD20A 
Amortisseur 


Aantal trildempers in set 
4 
Nombre de amortisseurs dans le set 


8 RVS schroeven 
incl. 
8 vis à acier inoxydable 


Bout en moer 
incl. 
Boulon et écrou 


Max. puntbelasting 
kg 
20 
kg 
Charge concentrée max. 


Montage 
M8 
Montage 


Afmetingen 
Dimensions 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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